LI 


ADAM ZYCHON 


TECHNIK, WLASCICIEL FABRYKI w DEBNIK ACH, 


żołnierz z powstania w r. 1863, 


urodzony 1846 r., po krótkich a dolegliwych cierpieniach, zasnął w Panu w Niedzielę 
dnia 25 Marca 1888 r. 


Nieutulone w żalu siostry po stracie jedynego brata, zapraszają Krewnych, Przyjaciół, Kolegów i pobożną Publi- 
czność, na pogrzeb odbyć się mający we Wtorek dnia 27 Marca b. r., o godzinie 3-ciej po południu z Debnik 
przez Zwierzyniec na ementarz krakowski. 


Z drukarni W. Korneckiego w Krakowie. 


